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PHONOLA RADIO - Mod. 902 - Amplificatore finale in controfasc e alimentatore anodico. 

Valvolc e tcnsioni: 

V6 c V7 = EF6 = 135 V placca e schermo, 4 V catodo. 

V8 e V9 = EL3 = 330 V placca, 280 V echcrmo, 7,2 V catodo. 

V10 = AZ4 = 2 370 V placca, 450 V catodo. 












































































